Cult	Dens	Nitro	Blo	Prot
A1	B1	C1	1	24.24
A1	B1	C2	1	22.96
A1	B1	C3	1	24.56
A1	B1	C4	1	23.24
A1	B2	C1	1	23.79
A1	B2	C2	1	22.64
A1	B2	C3	1	22.94
A1	B2	C4	1	24.66
A2	B1	C1	1	21.15
A2	B1	C2	1	20.7
A2	B1	C3	1	21.12
A2	B1	C4	1	22.37
A2	B2	C1	1	21.88
A2	B2	C2	1	21.91
A2	B2	C3	1	21.39
A2	B2	C4	1	24.14
A3	B1	C1	1	23.64
A3	B1	C2	1	24.44
A3	B1	C3	1	22.77
A3	B1	C4	1	23.76
A3	B2	C1	1	24.86
A3	B2	C2	1	25.01
A3	B2	C3	1	24.08
A3	B2	C4	1	24.17
A1	B1	C1	2	22.67
A1	B1	C2	2	22.42
A1	B1	C3	2	24.43
A1	B1	C4	2	23.17
A1	B2	C1	2	22.79
A1	B2	C2	2	22.55
A1	B2	C3	2	22.89
A1	B2	C4	2	25.15
A2	B1	C1	2	20.77
A2	B1	C2	2	20.72
A2	B1	C3	2	21.34
A2	B1	C4	2	22.24
A2	B2	C1	2	22.04
A2	B2	C2	2	21.93
A2	B2	C3	2	21.25
A2	B2	C4	2	23.8
A3	B1	C1	2	23.06
A3	B1	C2	2	24.27
A3	B1	C3	2	22.78
A3	B1	C4	2	24.2
A3	B2	C1	2	24.54
A3	B2	C2	2	25.4
A3	B2	C3	2	24.47
A3	B2	C4	2	24.83
A1	B1	C1	3	22.46
A1	B1	C2	3	22.39
A1	B1	C3	3	24.5
A1	B1	C4	3	23.2
A1	B2	C1	3	23.29
A1	B2	C2	3	22.6
A1	B2	C3	3	22.92
A1	B2	C4	3	24.9
A2	B1	C1	3	20.96
A2	B1	C2	3	20.71
A2	B1	C3	3	21.23
A2	B1	C4	3	22.3
A2	B2	C1	3	21.96
A2	B2	C2	3	21.92
A2	B2	C3	3	21.32
A2	B2	C4	3	23.97
A3	B1	C1	3	23.35
A3	B1	C2	3	24.36
A3	B1	C3	3	22.78
A3	B1	C4	3	23.98
A3	B2	C1	3	24.7
A3	B2	C2	3	25.2
A3	B2	C3	3	24.28
A3	B2	C4	3	24.5